Z Tynieckich BRONISŁAWA 


FEDYNSKA 


WDOWA PO PUŁKOWNIKU W.P. 


przeżywszy lat 76, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzona św. Sakramentami, 


zmarła dnia 14-go lipca 1971 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie w poniedziałek dnia 19 bm. 
o godzinie 10-tej w kościele na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok 


na miejsce wiecznego spoczynku, o czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu: 


RODZINA. 
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